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Zehntes Capitel.
der That nur ein solcher Coefficient in Frage, da eben Dilatation nicht stattfmden soil. Die folgende Betrachtung hat sich nur auf diesen Coefficienten zu beziehen.
Wir wahlen wieder die stationare Bewegung durch eine horizon-tale Rohre, in Richtung der Axe, welche £-Axe sein soil, bezeichnen den Abstand eines Theilchens von dieser Axe mit r, nehmen an, dass
u = /(r, x),    v = 0,     w = 0
ist, und untersuchen, ob eine solcheBewegung moglich ist. Zufolge 4) haben wir alsdann
8 u
also
6)
Die Druckcomponenten werden hiernach (Bd. I, S. 252)
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Die Bewegungsgleichungen geben:
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weil auch
d&        80*          8*0*          8 0*
~dt  ~~~ "8T" ^~ U ^x ~" U :dx
ist und auch # nur von x und r abhangen kann.
Da u nur von r abhangen soil, miissen wir haben
8 (r ^
docbschnitt 38 des ersten Bandes zu entnehmen. Indem wir darin
